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W dniu dzisiejszym odbyło się we 
Lwowie nadzwyczajne walne zgroma- 
"dzenie Związku Obrońców Lwowa w 
"sprawie ostatnich wystąpień. ukraiń- 
skich na terenie Małopolski Wschod: 
'niej i sabotaży popełnianych przez u» 
kraińską nacjonalną organizację. 

(W siedzibie Związku przy ul. Ru- 
towskiego zebrali się prawie wszyscy 
obrońcy Lwowa. Zebranie zagaił j 
przewodniczył mir s. s. Józef Klink, 
referat wygłosił inż. Żerebecki Marian, 
wskazując na mnożące się akty Sabo- 
tażu na terenie województw południo 
wo 4 wschodnich, 

Po referacie wybrano prezydium ze+ 
brania w skład którego weszli pp. dr 
Matkowski Andrzej i Stawniczy Hen- 


k. 

Z kolei zabierało głos jeszcze kilku 
mówców, którzy zgodnie podnosili 
nielojalność ludności ukraińskiej. 

Na koniec zebrania przewodniczący 
poddał pod głosowanie rezolucję, któ- 
ra została przyjęta przez aklamację. 
| Niektóre ustępy tej rezolucji brzmią 
następująco: Rezolucja stwierdza, że 
jzbrodnie O. U. N. godzą w dobro i 
honor Rzeczypospolitej, jej obywateli 
i społeczeństwa polskiego na ziemiach 
południowo - wschodnich. Zebranie 

otępia te fakty i zwraca się do spo- 
An ukraińskiego twierdząc, że 
Jnusi ono ponosić pełną odpowiedzial« 
ność za ten stan, który zaistniał, skos 
go nie umie, czy nie chce przeciwsta- 
wié się aktom O. U. N. 

NOGI SENCZT RETE ZOSP TOK AOE 
POWAKACYJNE ZEBRANIA 
POLSKIEJ AKADEMII LITERA- 
TURY 

Warszawa 19. 9. (PAT). W dniach 
18 i 19 bm, odbyły się zebrania Pol- 
skiej Akademii Literatury w siedzibie 
Akademi (Krak. Przedm. 32). 

W obradach wzięli udział: prezes 
(Wacław Sieroszewski, wiceprezes Le- 
opold Staff, sekretarz generalny Ju- 
liusz Kaden Bandrowski oraz akade- 
micy literatury: „Wacław Berent, Fers 
dynand Goetel, Karol Irzykowski, Ju» 
liusz Kleiner, Bolesław Leśmian, Kor- 
nel Makuszyński, Zofia Nałkowska, 
Zenon Miriam Przesmycki, Jerzy Sza- 
miawski, Tadeusz Zieliński i Tadeusz 

oy Żeleński. J 
BRAGA obrad Polska Akader 
Mmia Literatury wobec ataków prasos 
wych na prezesa Polskiej Akademii Lie 
teratury Wacława Sieroszewskiego ` roza 
patrzywszy odnośne materiały wyrazi: 
ła prezesowi Wacławowi Sieroszewe 
skiemu całkowite zaufanie, przecho: 
dząc do porządku nad zarzutami, uwła 
czającymi wielkiemu pisarzowi i niee 
skazitelnemu człowiekowi. 

W ciągu dalszych obrad dokonała 
Dolska Akademia Literatury wyboru 
kandydatów do odznaczenia „wawrzye 
nem akademickim", oraz załatwiła sze: 
reg spraw bieżących. z: 


Lwów, poniedziałek 20 września 1937 r. 


Obrońcy Lwowa ostrzegają 
społeczeństwo „ukraińskie“ 


INadzw. walne zgromadzenie człon- 
ków Związku Obrońców Lwowa z li- 
stopada 1918 r, odbyte w dniu 19 
września 1937 r. stwierdza, żę zdarza- 
jące się w ostatnim czasie co raz czę 
ściej wypadki terroru, sabotażu 1 
zbrodni ze strony ©. U. N. i U. O. 
W. a skierowane przeciw Polakom i 
przeciw lojalnym obywatelom Pań» 
stwa, narodowości ruskiej, godzą w 
dobro i honor Rzeczypospolitej, Jej o- 
bywateli i społeczeństwa polskiego, 
na ziemiach południowo - wschodnich, 

Potępiając jak najostrzej te fakty 
oraz uznając, że one muszą się spot- 
kać z solidarną i stanowczą reakcią 
społeczeństwa polskiego, obrońcy 
Lwowa stwierdzają, że żaden terror 
nie zdoła naruszyć dziejowych praw 
Polski do Ziemi- Czerwieńskiej, ani 


polskiego stanu posiadania na tych. 


ziemiach, które niejednokrotnie w 
dziejach a ostatnio w r. 1918 krwią: 
najlepszych Polaków zostały- okupio: 
ne. Uznając dotychczasową akcję 
władz, likwidującą te fakty, nadzw. 
walne zgromadzenie stwierdza, że wos 
bec stanowiska tego odłamu spełeczeń 
stwa ukraińskiego, które ukrywa 
sprawców, przeciwdziałanie to natra- 
fia na wielkie trudności, musi być je- 
dnak z całą stanowczością i bezwzglę: 


dnością prowadzone — dla utrzyma» 
nia ładu i spokoju oraz ochrony życia 
i mienia obywateli, 

Nadzw. walne zrgomadzenie stwier 
dza, że społeczeństwo ukraińskie mu- 
si ponosić pełną odpowiedzialność za 
zbrodnicze czyny swych rodaków, 
skoro wbrew swym zobowiązaniom i 
zapewnieniom, nie potrafi lub nie u- 
mie im się przeciwstawić. 

Niezależnie od tego obrońcy Lwo- 
wa, uważając, że całe bez wyjątku spo 
łeczeństwo polskie, Małopolski 
Wschodniej, musj stanąć do akcji, — 
wzywają obrońcy Lwowa wszystkich 
Polaków do zorganizowania jednolite< 
go frontu przy sekretariacie porozus 
miewawczym i zapowiadają, że jeśli 


fakty zbrodni j sabotażu nie ustaną, | 


wówczas odpowiedzą bezpośrednim 


"wystapieniem sprzeciw sprawcom 1 


współwinnym, choć obcą im była do- 
tąd zasada: „oko za oko, ząb za ząb”. 

Nadzw. walne zgromadzenie stwier- 
dza z drugie jstrony, że ofiary terroru 
muszą być otoczone opieką i popar- 
ciem całego społeczeństwa, tak, by 
każda szkoda spowodowana zbrodni: 
czymi działaniami, była natychmiast 
naprawioną, prz yczym zapewnia, że 
uprawiany terror nie odstraszy nikogo 
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z posterunku, a przerzedzone szeregi 
w dwójnasób zostaną uzupełnione. 

W myśl tego nadzw. walne zgi 
dzenie w Związku Obrońców Lwowa 
wzywa swoich członków, wszystkie 
organizacje jak i całe społeczeństo do 
czujnej akcji osobowej i materialnej I 
na ten cel przeznacza do dyspozycji 
sekcji porozumiewawczej kwotę 254 
złotych. 

Nadzw. walne zgromadzenie przysy. 
ła rodakom, którzy stoją twardo na 
rubieżach Rzeczypospolitej Polskiej 
wyrazy żolnierskiego pozdrowienia z 
zapewnieniem, że stoimy przy nich z 
bronią u nogi. 

WRIEZKIDWIEYI TORTZGK OKT OIN ZFTPYTTODZ ZOZ, 
Konferencja min. Becka 
w Genewie 


Genewa, 19. 9. (PAT). Minister 
Beck przyjął dziś ministra spraw za- 
granicznych Finlandii Holsti i odbył 7 
nim konferencję. 


Uwolnienie Polaków 

| z niemieckiego więzienia 

Berlin, 19. 9. (PAT). Z Opola dono- 
szą: Z pośród uwięzionych tu młodych 
Polaków ze Śląska Opolskiego, któż 
rych sprawa przekazana została do trys 
bunału ludowego - w Berlinie, wypue 
szczono w piątek na wolność Wiktora 
Dunata ze Strzelec oraz Stanisława Gaz 
małę z pow. strzeleckiego, W więzież 
niu poozstaje nadal 22 osoby. Z uwięs 
zionych kobiet nie zwolniono żadnej. 


Stanowisko 0. Z. N. wobec osadnictw 
i reformy rolnej na kresach wschodnich 


Dziś odbył się w Łucku zjazd wos 
łyńskiego okręgu Organizacji Wiejs 
skiej O. Z. N., na który przybyli de: 
legaci z całego Wołynia. 

Uczestnicy zjazdu z gen. Galicą 
i prezydium okręgu wołyńskiego Or: 
ganizacji, udali się do teatru miej» 
skiego, gdzie powitał ich przewodni: 
czący okręgu dyr. Lewicki, Po zaga 
NESTYSUCETOZNIZE 20) 


jeniu zebrania przez przewodniczące: 
go, przewodniczący Organiz. Wiej+ 
skiej O. Z. N. gen. Galica, wygłosił 
dłuższe przemówienie, w którym m. 
in. oświadczył: l 

„Wytyczną naszą w stosunku do 
mniejszości narodowych jest chęć 
bratniego współżycia obywatelskiego 
na ziemi, za którą w ciągu wieków 


| Fiasko „planu podatkowego” 


Moskwa, 19. 9. (PAT). Plan ściąga: 
nia podatków w trzecim kwartale br. 
do dnia 10 września wykonany został 
w wysokości 74.5 proc. Rejonowe wyw 
działy finansowe, które po przejęciu 
praw finansowych od rad wiejskich us 
zupełnione zostały przez tysiące ina 
spektorów podatkowych, pracują nies 
zadawalająco. „Ekonomiczeskaja Zizn“ 
w artykule. wstępnym nawołuje do 
sprawdzenia ich pracy i do zwolnienia 
ze stanowisk tych inspektorów, którzy. 
wywiązują się nienależycie. ze swych 
zadań. 

Brzypuszczać należv. żę apel „Ekos 


S. S. R. 


nomiczeskoj Zyzni“ wzięty zostanie 
pod uwagę i rozpocznie się masowe 
zwalnianie niedawno mianowanych 
inspektorów podatkowych. 

Na Ukrainie na 9.471 rad wiejskich 
otrzymało nakazy płatnicze zaledwie 
nie całe 20 proc, w obwodzie odeskim 
zaś tylko 17 proc., mimo, że dnia 15 b. 
m. upłynął termin obliczania podatków 
od gospodarstw wiejskich. W obwo* 
dzie moskiewskim na Białorusi i w reż 
publice Krymskiej inspektorzy podate 
Kowi ustalają podatki według swego 
widzimisię lub na podstawie nie sprawe 
dzonych danych. s 


- śli bowiem w myśl 


| ma na celu tworzenie potęgi i 
| ności Państwa, a nie 


przelewaliśmy krew, zakładając o1 
Aniska cywilizacji i broniąc ich przed, 
zalewem barbarzyństwa. W histos, 
rycznych procesach splotły się nasze 
losy. W nasze współżycie wbijały się 
kliny interesów obcych i dla nas i dla 
nich. Po latach wspólnej niedoli, znas 
leźliśmy się znowu w ramach jednej 
Rzeczpospolitej. Zdajemy sobie spra 
wę z odrębności, stanowiących róże 
nicę między nimi a nami. Uznajemy 
te odrębności tak długo, jak długo 
nie godzą one w interesy państwa i 
o ile nie są rozmyślnie wyzyskiwane 
dla wznoszenia pomiędzy nami mu» 


„ru chińskiego i gruntowania nienawie 


Ain 

Stwarzanie więc pomiędzy ludno« 
ścią polska a ludnością ukraińską na 
tej Ziemi warunków dobrego, brata 
niego współżycia, leży w interesie 
nie tylko miejscowego społeczeństwa 
ale. przede wszystkim Państwa. Tę” 
nakazań Naczel- 
nego Wodza, Marszałka Edwarda 
Śmigłego”Rydza, Obóz nasz organi: 
zuje siłę i zbiorowa wóle polską, to 
obron: 
wywoływanie 


(Dalszy ciąg na stronie 2-głej) 


Śr 2 


(Dalszy ciąg ze strony 1-ej) 


walk  narodowościowych, któreby 
ten cel osłabiały. 

Teśli chodzi o wysunięty w naszym 
programie. postulat, tyczący reformy 
rolnej i zwiększenia globalnej sumy 
włościańskiego stanu posiadania zie» 
mi, to zagadnienie to na Kresach ma 
specjalny charakter. Parcelacja ziemi, 
będącej w rękach polskich, uwzglęs 
'dnia obok polskich włościan — rów 
nież i ludność ukraińską. Należałoby 
jednak określić i ustalić, gdzie to mo 
że być dopuszczalnem. Są bowiem re 
iony, w których pod tym względem 
możnaby pójść nawet dość daleko, 
są natomiast rejony, gdzie interes i 
racja stanu Polskiego Państwa nie 
dozwala wypuścić nawet piędzi ziemi 
z rąk polskich. 

Obóz nasz, doceniając wagę zaga: 
dnienia ukraińskiego, nie uchyla się 
od jego załatwienia, Do tego celu jes 
dnak będą mu potrzebne elementy, 
wypracowane przez czynniki społecz 
ne, w oparciu o wszystkie względy i 
konieczności państwowego interesu. 
Tednym z takich właśnie elementów, 
winna być i ta sprawa. 

Niezmiernie ważną rolę w podnos 
szeniu możliwości rolniczych i wo» 
góle wiejskich na Wołyniu, posiada 
osadnictwo. Ma ono tutaj swa wies 
lowiekowa tradycję, stanowiac żya 
wioł, który wnosił pierwiastki kule 
tury i gospodarczego rozwoju. Nie 
gdy nie był on uważany za czynnik 
obcy. Przeciwnie, był czynnikiem 
pożądanym i notr=ebnym. przyczve 
niając się walnie i do zwiększenia dos 
(Krobytu i do ścisłego łaczenia tuteje 
szej Ziemi z Rzeczpospolitą. Te mie 
sie winno osadnictwo spełniać nadal 
i w dzisiejszych warunkach, 

Jest to tym ważniejsze, że na tuz 
łejszej Kresowej Ziemi, niebezpiee 
czeństwo takiego wspólnego wroga 
wystepuje szczególnie wyraźnie, Jest 
pim komuna, która z za kordonu ue 
siluje się wsączać w żvcie wołyńskiej 
wsi. 

Dalszym wrogiem, Którego zwal: 
czać musi poteżny i zgodny wysiłek 
całego zorganizowanego społeczeńź 
stwa polskiego, jest niedostateczny 
stan oświaty na wsi wołyńskiej. Mi» 
sja cywilizacyjna i kulturalna, prowa 
(zona tu od wieków przez dawna 
Rzeczypospolitą, nie tylko nie skoń+ 
czyła się, ale przeciwnie, nowoczesna 
Polska wymaga jej spotegowania”. 

Po przemówieniu, obecny na sali 
biskup W/alczykiewicz, udzielił us 
czestnikom błogosławieństwa w is 
mieniu biskupa łuckiego, po czym 
zabierał kolejno głos przewodniczący 
okregu dyr. Lewicki i inż. Chmieliń: 
ski oraz kilku delegatów okręgu. 

* Po przemówieniach ogłoszono nos 
minacje władz okręgu wiejskiego O. 
Z. N. w poszczególnych obwodach. 
Nominacje te są nastepujące: Dyr. 
Podolski na pow. łucki, p. Łukasie« 
wicz — pow. horochowski p. Mika, 
pow.  lubomelski, p. W/eselski 
pow. kowelski, p. Strzelecki — pow. 
włodzimierski, p. Szutkowski 


pow. rówieński, p. Strzałka — zdoół» 
bunowski, p. Kowalewski — pow. 
dubieński i poseł Puławski — pow. 
krzemieniecki. 

„Zjazd wysłał depesze hołdownieze 
do Prezydenta R. P, Marszałka 
Śmigłego Rydza, Premiera Sławoj» 
Składkowskiego i płk. Koca. 


. Zjazd zakończono _ odegraniem 
hymnu „Pierwsza Brygada“, 


WYRA ZZ OTETO 


PRZEWIDYWANY PRZEBIEG 
POGODY 


Pogoda na ogół chmurna z przelot- 
nymi deszczami, Temperatura bez wię 
kszych zmian. Chmury warstwowo: 
kłębiaste i kłębiaste o podstawie 800 
m, Widzialność dobra, rankiem 
słabsza, Wiatry południowe, skręcają. 
ce w ciągu dnia ku zachodowi — doł. 


„DZIENNIK POLSKI" poniedziałek, 20. września 1937 r. 


-Obchód 20-tej rocznicy ćwiczeń P. 0. W. 


Warszawa, 19. 9. ` (Tel: wł.) Dzs 
przed południem odbyła się w Zielos 
nej koło Rembertowa uroczystość obs 
chodu 20:tej rocznicy ćwiczeń P, O, W. 

_INa miejsce uroczystości przybyły 
oddziały Związku Peowiaków, woj 
ska, Zw. Strzeleckiego, Harcerstwa, P. 
W. młodzieży szkolnej *i organizacyj 
społecznych, ustawiając się frontem do 
ołtarza polowego u podnóża głazu pas 
miątkowego. Po obu stronach ołtarza 
stanęły poczty sztandarowe, 

Na uroczystość przybyli: dowódca 
O. K. gen. Trojanowski, reprezentują: 


Luksusowo wykonane 


cy pana Marszałka Śmigłego:Rydsu, 
prezes Związku Peowiaków p. minister 
Marian Zyndram=Kościałkówski, wicc 
marszałek Sejmu Podoski, reprezentus 
jący p. marszałka Cara, wicemarszałek 
Sejmu Miedziński, wiceminister Piases 
cki, generałowie: Malinowski, Wil» 
czyński į  Wieniawa:Długoszowski, 
prezes federacji P, Z, O. O. gen. Góres 
ski, przedstawiciele władz państwo: 
wych z wicewojewodą warszawskim 
Myślińskim i starostą pow. warszawa 
skiego Godlewskim, przedstawiciele 
władz szkolnych z kuratorem okręgu 
szkolnego warszawskiego Ambrozie 
wiczem, przedstawiciele wielu organie 
zacyj społecznych, oraz liczne rzesze 
miejscowego społeczeństwa. 


Na uroczystość przybyła również 
pani. Marszałkowa Aleksandra Pił} 
sudska. 


Uroczystą mszę święta polową ode 
prawił proboszcz parafii z Legionowa, 
ks. Sałaga. Po nabożeństwie i okolicza 
EP z 


Nikt nie zdziwi się, «że nie został królem kurkowym, 


Dogodna sprzedaź ratalna po cenach gotówkowych 


„ELEKTRIT“ Radioodbiorników na rok 1938 


„FOTO-RADIO-PALACE" 


Wyłączna autoryzowana sprzedaż i demonstracja. — Specjalny radiosalon „Elektrita“. 
, Nie nagabujemy po domach zqentami. — Jakość i wykonanie naszą reklamą. 


ski Józefa Piłsudskiego i poległych Pe» 
owiaków jednominutową ciszą. . 
Po ucżczeniu pamięci Marszałka Pił- 


| sudskiego i poległych Peowiaków, ode 


była się uroczystość poświęcenia sztane 


„daru szkoły powszechnej im. P, O. W. 


i wbijanie gwoździ pamiątkowych w 
drzewce. k A 

Rodzicami chrzestnymi sztandaru 
byli: Pani Marszałkowa Aleksandra 
Pilsudska i w imieniu Pana Marszałka 
migłego:Rydza gen. Trojanowski. 
TZ kolei odbyła się uroczystość prze» 


Najpiękniejszy głos 
Lwów, pl. Mariacki 8 


(Gmach Sprechera) 1981 


wojsku 


ofiarowanej 


kazania broni 
przez P, O. W. 

W imieniu p ministra spraw wojskoś 
wych podziękował za dar płk. Filip: 
kowski. / 


Następnie uczestnicy uroczystości 
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udali się przed budynek szkoły pow 
szechnej, gdzie w imieniu samorządu 
gminnego i powiatowego oraz komiteż 
tu budowy szkoły, starosta Godlewski 
wręczył klucz od szkoły p. min. Zyne 
dram=Kościałkowskiemu. Po przekazae 
niu klucza kierownikowi szkoły i po 
odczytaniu aktu nadającego szkole nas 
zwę „Szkoła im. P. O. W.“ ks. Sałaga 
dokonał jej poświęcenia, po czym dos 
stojnicy państwowi i goście zwiedzili 
szkołę. 

W dalszym ciągu uroczystości odbyż 
ła się defilada, którą przyjął ze spes 
cjalnej trybuny p. gen. Trojanowski w 
towarzystwie p. ministra Kościałkowe 
skiego. W drugiej trybunie zasiadła p. 
Marszałkowa Piłsudska, oraz inni wy: 
bitni goście. 

Po defiladzie odbyła się uroczystość 
poświęcenia „Domu pracy społecznej 
im. Pierwszego Marszałka Polski Józee 
fa Piłsudskiego”, wybudowanego jak 
również i szkoła przez okręg stołeczny 
Związku Peowiaków, w pobliżu Zie: 
lonej. i 

Uroczystości w Zielonej zakończyły 
się obiadem żołnierskim oraz festynem 
ludowym, w którym wzięło również us 
dział miejscowe społeczeństwo. 


Niemcy powiłają Mussoliniego 
Ma ulicach Berlina nader uroczyście 


Berlin, 19. 9. (Tel. wł.). Jakkolwiek 
nie ogłoszono jeszcze oficjalnie daty 
przyjazdu Mussoliniego ani też pros 
gramu wizyty, z kół poinformowanych 
słychać, że szef rządu włoskiego przyż 
będzie najpierw do Monachium w naj- 
bliższą sobotę, dnia 25 bm. i tam na: 
stąpią pierwsze spotkania z kancles 
rzem Hitlerem i innymi dostojnikami 
Rzeszy. W. dniu 27 bm. Mussolini 
przybyć ma do Berlina w otoczeniu 


skoro nie stanął do zawodów. Niech się też. nie dziwi, że 
nie wygrał, ten, kto nie posiada losu loteryjnego. 


nościowym kazaniu poseł Sosiński wy: 
głosił przemówienie, w którym pod» 
kreślił znaczenie, jakie miało przed 
20-tu laty ujawnienie siły zbrojnej pols 
skiej organizacji wojskowej: 

Kończąc swe przemówienie, poseł 
Sosiński wezwał obecnych do uczczes 
nia pamięci Pierwszego Marszałka Pol» 


świty i eskorty; honorowej. W stolicy 
Rzeszy odbędą się główne uroczysto» 
ści w niezwykle uroczystych ramach. 
Przejazd Mussoliniego przez ulice Bers 
lina posiadać będzie triumfalny chas 
rakter. Wspaniałe dekoracje symbolis 
zować będą ścisły związek 3zciej Rzes 
szy z faszystowską Italią. W Berlinie 


duce przemawiać ma po raz pierwszy 
bezpośrednio do Niemców. 

Berlin, 19. 9. (Tel. wł). Według pos 
głosek w ramach zarządzeń, mających 
na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
Mussoliniego podczas pobytu jego w 
Niemczech, osadzono już w tymczasos 
wym areszcie ochronnym emigrantów. 
włoskich, zamieszkałych w Niemczech. 
ETEESI EE PET” OTITA SEVENE SERE, 

Setki aresztowanych 
duchownych w Niemczech 


Berlin, 19. 9. (PAT). Z kół ewange= 
lickich podają, że liczba aresztowa- 
nych dotychczas pastorów i członków 
t wzrosła do 142 
osób, 


HITLER NA MANEWRACH 


Berlin. 19.9. (Tel. wł). Kanclerz 
Hitler przybył dziś na teren manewel 
rów Meklemburgii, i 


Łuny pożarów nad Nankinem 


Ewakuacja cudzoziemców ze sfer zagrożonych 


Szanghaj. 19. 9. (PAT). O godz, 2.30 
nad ranem Chińczycy dokonali nalo- 
tu na Szanghaj. Okręt admiralski „Izu: 
mo", który był głównym celem atā- 
ków, nie ucierpiał od bombardowa:* 
nia. Jeden z budynków, znajdujący się 
o 200 mtr od Konsulatu japońskiego, 
ogarnięty został pożarem i spłonął 
doszczętnie, 

Admirał amerykański Yarnell wydał 


matyczne w Tokio przypisują podró. | dnia 21 września Nankinu, który sta- 


ży Luthera doniosłe znaczenie, 
Szanghaj, 19, 9. (PAT). Bomby z 
samolotów japońskich wywołały poża 
ry.w jednej z fabryk brytyjskich oraz 
w magazynach japońskich, znajdują- 
cych się w okolicach YangzTse-Eu. 
Wśród żołnierzy japońskich, okupują- 
cych tę dzielnicę, są liczne ofiary w 
ludziach, Szkody są bardzo znaczne. 


FUTRA, 


WYKWINTNE, DOBOROWE 


BRACIA ROTH i Sp. 


Lwów, 


PL. MARIACKI 8 


ców amerykańskich udał się do Han- 
Czeu o 250 mil na północ od Szang- 
haju, celem ewakuowania obywateli | 
amerykańskich. 

Tokio, 19. 9. (PAT). Według depe: 
szy z Hong Kongu, b, prezydent Bans 
ku Rzeszy i b. ambasador niemiecki w 
Stanach Zjednocoznych Luther prze- 


rożka% aby jeden z kontrtozpedow- | 


ne umiarkowane, górne z predkoścją, | jeżdżał przez Hong Kong w dniu 17. 


ok. 40 km/godz. 


bm., udając się do Japonii. Koła dyplo 


Ożywiona działalność chińskiego lot- 
nictwa pozostaje prawdopodobnie w 
związku z rocznicą incydentów mug- 
deńskich oraz z chęcią zaprzeczenfa 
czynem twierdzeniom japońskim, jas 
koby całe lotnictwo chińskie miało us 
lec zniszczeniu, 

Szanghaj. 19. 9. (PAT), Władze ja- 
pońskie zwróciły się do wszystkich 
dyplomatów i rezydentów zagranicz- 
nych, doradzając im opuszczenie do 


je się strefą niebezpieczną. 

Nankin. 19, 9. (PAT). Tutejsze Kos 
ła chińskie przyznają, że japoński raid 
powietrzny na Nankin był najpoważ: 
niejszą operacją lotniczą z dotychcza- 
sowych walk. Według wiadomości 
ze źródeł chińskich, w raidzie tym bra 
ło udział 46 samolotów japońskich, z 
których jednak tylko 11 dotarło do 
Nankinu i zrzuciło szereg bomb, nie 
wyrządzając poważniejszych szkód, 
i samoloty japońskie zostały zestrze- 
one. 

Tokio, 19. 9. (PAT). Policja tutej- 
sza wykryła tajną drukarnię komuni: 
styczną, w której drukowane były u- 
ulotki o treści wywrotowej. W. drukar 
ni aresztowano 7 osób. Policja japoń. 
ska w ostatnich czasach zaostrzyła o- 
gromnie kontrolę nad działalnością 
Komunistów we wszystkich większych 


miastach, 

Szanghaj. 19. 9. (PAT). Trudności 
połączone z ewakuowaniem setek tys 
sięcy uchodźców z Szangłiaju — stale 
„wzrastają. Komitet, kierujący tą ewa- 
Kuacją jest poważnie zaniepokojny wy 
czerpaniem się stojących do dyspozy- 
cji zapasów rvżu,, 
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WIADOMOŚCI SPORTOWE 


Tygodniowy dodatek „Dziennika Polskiego” 


Jugosławia zwycieża Polske 3:2 


„ Białogród, 79. 9, (W niedzielę rozes 
grane zostałtj ostatnie dwie gry pojes 
dyńcze w międzypaństwowym meczu 
tenisowym  Polska-Jugosławia, rozes 
granym w Białogrodzie, 

W pierwszej grze Hebda pokonał 
Kukuljewicza w trzech setach 2:6, 6:4, 
6:1. Z powodu odbywających się tego 
samego dnia rozgrywek międzynaros 
dowych o puchar króla Aleksandra, os 
bie strony zgodziły się, aby spotkanie 
Hebdy z Kukuljewiczem rozegrane bys 
ło według zasady „best of three”, — 


MIĘDZYPAŃSTWOWE MECZĘ 
PIŁKARSKIE W NIEDZIELI; 


W Wiedniu Austria pokonała Szwaje 
carię 4:2 (4:2). 

W Budapeszcie Węgry pokonały 
Czechosłowację 8:3 (2:2). 

W. Oslo reprezentacja piłkarska Nors 
wegii pokonała Szwecję 3:2 (1:0). 

W Rydze odbył się międzypaństwoś 
wy mecz piłkarski  Łotwa:Estonia. 
Zwyciężyła drużyna Łotwy 3:1 (2:1). 

W meczu piłki nożnej druga repres 
zentacja Austrii pokonała w niedzielę 
reprezentacyjną jedenastkę Węgier 
6:3 (2:2). W Baden kombinowana drus 
żyna piłkarska Badenia Wuertemberg 
zremisowała z drugim  garniturem 
Szwajcarii 2:2 (1:2). 


mee 


Polonia ma 


| Warszawa. 19. 9. W niedzielę na 
stadionie Polonii w Warszawie w o- 
becności ok, 10.000 widzów rozegrany. 
został mecz piłkarski o wejście do Lie 
gi państwowej pomiędzy stołeczną 
Polonią a wileńskim WKS Śmigły, 
Zwyciężyła Polonia w pięknym stylu 
6:1 (4:1). Bramki dla zwycięzców zdos 
byli: Kula 3 oraz Kisieliński, Nawrot 
i Kruk po jednej, Honorowy punkt 
dla drużyny wileńskiej zdobył Skrzyp- 
czak. 

Polonia wybitnie przeważała w 
pierwszej połowie meczu, W drugiej, 
gra bardziej wyrównana. W dru- 
żynie zwycięzców wyróżnili się: Nytz, 
Kulla, Szczepaniak i Kruk. W druży= 
nie wileńskiej najlepszym był środkos 
wy napastnik. 

Zwycięstwem niedzielnym Polonia 
zapewniła sobje ostatecznie wejście do 
Ligi państwowej. 

Przedmecz spotkania o wejście do 
Ligi odbyło się w Warszwaie ciekawy 
mecz piłkarski pomiędzy reprezentacją 
artystów filmowych i prasy filmowej. 
Mecz odbył się w skróconym czasie, 
dwa razy po 30 min, Mecz, który obfi 
tował w wiele zabawnych momentów, 
został wygrany przez drużynę arty: 
stów w stosunku 7:0. Bohaterem me- 
czu był Dymsza, który dla swojej dru 
żyny strzelił 3 bramki, 


BRYGADA POKONAŁA UNIĘ 
Częstochowa, 19. 9. W niedzielę ro- 
zegrany został w Częstochowie mecz 
piłkarski o wejście do Ligi pomiędzy 
miejscową Brygadą a Lubelską Unią. 
Zwyciężyła Brygada 4:0 (0:0). Oba ze- 
OBEEY RODNE” JEGO ODZEW OBOZOWA 

BOKSERSKIE MISTRZOSTWA 

EUROPY W POLSCE 

Poznań, 19. 9. Irlandia zgodziła się 
definitywnie odstąpić Zw. bokserskiee 


mu organizację mistrzostw Europy W. 
roku przyszłym. Mistrzostwa odbędą: | via 


się w Poznaniu, o ile Warszawa nie 
mogłaby wybudować na termin Kali 
sportowej, mogącej pomieścić 6.000 
widzów. 


wejście do Ligi. . -J48 


męczony udziałem w rozgrywkach o pu 
char królowej. Oba niedzielne spotka: 
nia przyniosły więc nam dwa punkty. 
Ostatecznie mecz Polska:Jugosła wia 
dał wynik 3:2 na korzyść Jugosławii, 


Hebda grał znacznie lepiej niż w spots 
kaniu z Puncecem i pokonał Kukuljes 
wicza dość łatwo, . 
Mitic, który walczyć miał z Tłoczyńe 
skim zrezygnował ze spotkania, prze: 
s neryneztrcezni 


"Zażegnanie konfliktu 
w piłkarstwie śląskim 


Katowice. 19. 9. W niedzielę wśród 
olbrzymiego zainteresowania odbyło 
się w Katowicach nadzwyczajne walne 
zgromadzenie śląskiego O. Z. P.N. 
Oprócz przedstawicieli klubów, na 
zebranie przybyli: prezes PZPN płk. 
Glabisz, wiceprezes płk Żołędziowski, 
p. Mallow, delegat PUWF inè. Kw 
char z Warszawy, delegat śląskiego 
Urzędu W. F., ponadto członkowie: 
byłego zarządu Okręgu śląskiego z b, 
prezesem Żółłaszkiem na czele, Ze. 
branie otworzył; komisarz śląskiego 
OZPN dr Wojakowski, witając zebra- 
nych. Następnie zabrał głos płk. Gla- 
bisz, zaznaczając, że porządek obrad 
jest tak zestawiony, iż wszyscy deles 
gaci będą mogli swobodnie się wypo- 
wiadać. Następnie płk Glabisz zwró- 
cił się do zebranych z apelem, ujętym 
w 5 punktach, 

Imieniem dyrektora PUWF. inż. 
Kuchar wyraził przekonanie, że niepo- 
EITEL EPEE 


zapewnione 


rozumienia zostaną usunięte i że ambi 
cje i animozje prywatne nje będą kies 
rowały decyzjami dzisiejszego walne: 
go zebrania. Następnie b, prezes Okr. 
śląskiego p. Żółtaszek złożył sprawo* 
zdanie z działalności zarządu za rok 
ubiegły aż do chwili zgłoszenia przez 
zarząd dymisji, Obszerny referat o 
swej działalności złożył komisarz ślą- 
skiego Wojakowski. 


Po sprawozdaniu komisji rewizyj- 
nej, która zgłosiła wniosek o absolu- 
torium, zabrali głos członkowie b. za: 
rządu, 

Pierwszy z nich p. Janicki, b. refe> 
rent wyszkoleniowy, twierdzi, że nie 
wczuwał się w położenie sportu na 
Śląsku. Motywem dymisii było nieza- 
łatwianie postulatów Śląska przez 
PZPN. Wszyscy delegaci życzą sobie, 
aby konflikt załatwiony został jak naj, 
prędzej, Członek b. zarządu Mastalera 
przytoczył szereg zarzutów przeciw= 
ko PZPN, jak lekceważenie w okręgu 
jego postulatów. Na zarzuty odpowie- 
dział wyczerpująco płk Glabisz, przyź 
c, że katy są zbyt ostre, uważa 
„jednak za symboliczne. Mogą one 
zostać złagodzone, a nawet cofnięte, o 
ile ukarani członkowie złożą deklara- 
cję lojalności w stosunku do PZPN. 
W imieniu. ukaranych członków okr. 
zarządu przemawiał jeszcze mecenas 
Bartus, po czym przemawiał b. skarb- 
nik Chmiel, 


społy grały raczej słabo, a na wyróże 
nienie zasługują jedynie bramkarze. 
Widzów ok. 3,000. 


TABELA O WEJŚCIE DO LIGI 
gier pkt st, br, 


1) Polonia 4 8:0 16:2 Po przerwie przewodniczący oświad 
2) Śmigły "4 4:4 7:8 | czył, że byli członkowie złożyli deklas 
3) Brygadą 4 4;4 9:9 | rację. 

4) Unia 4 0:8 1:14 Deklaracja stwierdza w końcu, że 
EEE 


byli członkowie zarządu dołożą wszel 
kich starań, by współdziałać z zarzą- 
dem PZPN zgodnie z interesami pil- 
karstwa polskiego, Deklaracji podpi- 
sali pp.: Bartus, Sztuka, Lubina, Mas 
sztalerz i Wybierski. 

Następnie zabrał głos płk Glabisz. 
stwierdzając, iż sprawa nałożenia kar 
na działaczy śląskich zostanie na naj: 
bliższym posiedzeniu PZPN zrewido- 
wana i że użyje całego swego autory- 
tetu, aby słuszny postulat okręgu z0- 
stał uwzględniony. 

Z koiei przystąpiono do wyborów 
tymczasowego zarządu: prezesem wy: 
brany został ponownie inspektor Żół: 
taszek, sekretarzem — p. Antosiewicz, 
skarbnikiem — p. Chmiel, Nowowy- 
brani oświadczyli, że kandydatury 
przyjmują pod warunkiem jednakże 
pomyślnego załatwienia sprawy kar, 
nałożonych na działaczy śląskich. Jes 
dnocześnie dokonano wyboru komisji 
rewizyjnej. 

W wolnych wnioskach zabrat głos 
w imieniu zebranych p. Janicki, który 
podziękował płk Glabiszowi za przy- 
czynienie się do rozwiązania konfliktu 
w  piłkarstwie śląskim, Deklarację 
mówcy zebrani przyjęli oklaskami. 
Mec, Bartus poruszył m. in. sprawę 
meczu Polska — Jugosławia, nawiązu: 
jąc do pogłosek, jakoby mecz ten ode 
być się miał w (Warszawie. W. odpo- 
wiedzi płk. Glabisz zapewnił, że spots 
kanie to odbędzie się w Katowicach. 
DOTI OZ TTE PTO ZALOZONY ZES 

DRUGIE ZWYCIĘSTWO POGONI 

NAD HAPOELEM 


Pogoń — Hapoel (Tel Ayiv) 7:2 (4:1). — 
Bramki dla Pogoni zdobyli: Matyas II 4, 
Zimmer, Borowski i Schmidt po jednej, dla 
Hapoelu Lamin i Fuchs z karnego. Sędzioa 
wał p. Sawicki, 

Pogoń grała znowu w składzie niekom» 
pletnym, niemniej jednak doskonale jej się, 
grało w linii napadu, gdzie ponownie wiels 
ką formą błysnął Matyas. i 


SZWEDZCY LEKKOATLECI EQ» 
KONALI NIEMCÓW 107:101 PKT. 
Londyn, 19. 9. W Berlinie zakończow. 
ny został mecz lekkoatletyczny Szwes 
cjasNiemcy, Zwyciężyła rerpezentacja 
Szwecji w stosunku 107:101 pkt. f 


W Lidze bez niespodzianek 


Kraków, 19. 9. W niedzielę w obes l 
cności 8 tysięcy widzów rozegrany zos 
stał w Krakowie mecz piłkarski o mis 
strzostwo Ligi RuchsWisła. Mecz dał 
wynik remisowy 2:2, do przerwy pros 
wadził Ruch 2:0. A 


Po przerwie stroną atakującą i przez 
ważającą była Wisła, której atak pokas 
zał szereg pięknych zagrań. Pierwszy 
punkt zdobył Łyko, a bramkę wyrówe 
nującą uzyskał Habowski. 

W. drużynie Wisły najlepszy był 


Zawody były niezwykle ciekawe i bramkarz Madejski. 
obfitowały przez pelne 90 min. w mos | Sedziował p, Krukowski z Warszaę 
wy. 


menty emocjonujące. W pierwszej pos 
łowie Ruch zagrał doskonale. W Sztej 
min. Peterek przestrzelił karny. W 7sej 
min. Wodarz pięknym strzałem zdos 
był prowadzenie dla Ruchu a wkrótce 
Wiechoczek podniósł wynik 2:0 dla 


Ruchu, 


WARSZAWIANKA = ŁKS, 2:1 (1:0) 


_ "Warszawa, 19. 9. W niedzielę na stas 
dionie wojska polskiego rozegrany zos 
stał mecz o mistrzostwo Ligi państwo» 
wej, w którym Warszawianka poko% 


Mistrzostwa Ligi okregowej 


W niedzielę, w ramach mistrzostw piłkara SAMBOR. KORONA — CZUWAJ 2:1 
skich lwowskiej Ligi Okręgowej, rozegrano | (1:1). Drużyna samborska bardzo znacznie 
następujące mecze: przeważała. Bramki zdobyli: dla Korony 

HASMONEA — CZARNI 3:1 (1:1). Do | Mikolko i Barbara, dla Czuwaju Kobierzyń: 
przerwy gra równa, w drugiej połowie zwy. | ski. Sędziował por. Szyba. 
cięzcy mieli więcej z gry, Bramki zdobyli: JAROSŁAW. OGNISKO — UKRAINA 
dla Hasmonsi Friedmann z wolnego, Pinus | 2:2 (1:2). Bramki zdobyli: dla Ogniska Mir 
i Silber, dla Czarnych Mazur. Widzów os | chalik i Dytko, dla Ukrainy, Skoceń i Pee 
wa Seat p. Sawaryu. „ | triw. Sędziował p. Brzuchowski. d 
a Asa OCON IB 2:0 (£0). Bramki | STRYJ, POGON — DRUGI SOKÓŁ 4:1 
Sa a a szą. Pelamarczuk, | (1:0), Bramki zdobyli: dla Pogoni; Walicki 

lziował p. red, i. tz el Aa 

LECHIA — RESOVIA 9:0 (6:0), Resow | dwie, Hofmann i Stetaniszym, dla Sokola 


1 ila z 3, rezerwowymi, Lechia mias: 
pła doskonały dzień, szczególnie dobrze gras PK ać RE 


ac w linii napadu. Bramki dl Lechii zdo 
| byl: Kozak 3, Ochęduszko i Pirożyáski po | merling dwie 1 prawy łącznik, dla Polonii 
Jawie, Kuncewicz i Bogusz po jednej. Ses | Klein. 

dziował p. Kurzweil. ŻĘ 


— 


nała ŁKS. 2:1 (1:0). Gra toczyła się na 
poziomie przeciętnym, w pierwszej pos 
łowie zaznaczyła się lekka przewaga 
Warszawianki, po przerwie przewagę 
miał raczej ŁKS, W pierwszej połowie 
prowadzenie dla Warszawianki zdobył 
Wieczorek. Po przerwie wyrównał 
Przygoński, jednak w parę minut pó: 
źniej ponowne prowadzenie dla Wars 
szawianki wywalczył Smoczek, ustala: 
jacy wynik meczu, Sędziował dr. Luste 
garten z Krakowa. Widzów ok. 3.000. 


WARTA = GARBARNIA 2:0 


Poznań, 19. 9. W Poznaniu odbył się 
mecz piłkarski o mistrzostwo Ligi, w 
którym Warta pokonała Garbarnię 3:1 
(2:0). Warta wystąpiła bez Szerfkego. 
Kryszkiewicz grał początkowo w ata: 
Ku, później przeszedł do pomocy. Gars 
barnia w najsilniejszym składzie z bra: 
ćmi Pazurkami i Riesnerem na czele. 

Gra naogół ciekawa, lecz na przecięte 
nym poziomie. Warta miała cały czas 
inicjatywę i wygrała zasłużenie, jednak 
może zbyt wysoko. W 35:tej min. 
pierwszą bramkę dla Warty zdobył 
Kazimierczak a w 45:ej. drugi punkt 
dla drużyny poznańskiej zdobył 
Szwarc, Po przerwie już w drugiej mie 
nucie Kryszkiewicz uzyskuje 3:4 brame 
Kę dla Warty. Honorowy punkt dla 
Garbarni zdobył w 40-tej minucie Ka: 


‘tol Pazurek. Publiczności ok. 3.000. 


Sędziował p. Richter ze Śląska. 


Str. 4 


MIĘDZYNARODOWE ZAWODY 
LEKKOATLETYCZNE W KRAKO: 
WIE 

Kraków, 19. 9. W niedzielę, w dru: 
gim dniu międzynarodowych zawodów 
lekkoatletycznych, z zawodników zas 
granicznych startował jedynie Belg 
Mostert, Austriak Eichberger opuścił 
Kraków w sobotę wieczór. Nie przyz 
był z powodu choroby Kucharski. 


Z braku innych przeciwników na 


dystansie 1000 m pobiegł z belgijskim: 
zawodnikiem Gąssowski, prowadząc 
Mosterta, który atakował rekord świas 
ta, należący do Ladoumegue (2:28 
2m.). Próba nie powiodła się, Mostert: 
uzyskał czas 2:29.4 min. drugie miej: 
sce zajął Gąssowski 2:30 2 min. 


DRUŻYNOWE MISTRZOSTWO 
"W BOKSIE 


Mecze bokserskie o drużynowe mł. 
strzostwo okręgu, rozegrane we Lwo: 
wie, przyniosły następujące wyniki: 

Czarni—Rekord 15:1. Wyniki walk 
w kolejności wag od muszej do cięże 
kiej: Rottenstein (R) zremisował na 
pkt z Nieprzem, Sawaryn (Cz) poko- 
nał prze techn. k-o w 2 rundzie Eise- 
na, Gromala (Cz) wygrał w 2 run: 
dzie przez ko z Frjedmanem, Zwa- 
rycz (Cz) wygrał vxo, Woołszyn (Cz) 
pokonał w 2 rundzie prze techn. k-o 
Hocha, Borodajkiewcz (Cz) wygrał w 
1 rundzie przez techn, k-o z Hechtem, 
Przybylski (Cz) zmusił do poddania 
się w 2 rundzie Schlagera (R), Brolik 
(Cz) wygrał v-o. 

Mecz, Lechia — Świteż, przyniósł 
valk-over Lechii 16,0, gdyż drużyna 
Świtezi nie miała kompletnego zespo* 
łu, a nadto jeden z jej zawodników 
miał nadwagę. Spotkanie towarzyskie 
przyniosło zwycięstwo. Lechii 13:1. 
Wyniki walk: Wróblewski (L) wygrał 
w 2 rundzie przez techn. k-o Waw 
rzackim, Olbert (L) zremisował z Tue 
szkiewiczem, Sidelnikow (L) wygrał 
v40, Górecki (L) pokonał na pkt. 
Gerlacha, Schmydt (L) wygrał na pkt 
z Grochowskim, Michniewicz (L) zmu 
sił w. 2 rundzie do poddania się 
Schmidta, Baranowski (L) wygrał w 
2 rundzie przez k-o z Kolbuszowskim. 

Stanisławów, 19. 9. W meczu boke 
serskim o drużynowe mistrzostwo O= 
kręgu lwowskiego, Polonia przemyś 
ska zremisowała z Rewera 8:8, 
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Jędrzejowska złamała palet u nogi 


Londyn, 19. 9. Jędrzejuwskiej jadą: 
cej pociągiem z Nowego Jorku do Chis, 
cago, w drodze na zawody tenisowe w 
Los Angeles, na skutek zarzucania na 
wirażach spadła na nogę ciężka waliza. 

Jędrzejowska mimo to kontynuowa* 
ła podróż do Los Angeles, gdzie przes 
wieziono ją do szpitala i dokonano 


prześwietlenia nogi, Skonstatowano zła 
manie palca. 

Jędrzejowska - będzie musiała pozos 
stać w szpitalu przez tydzień. Istnieje 
jednak obawa, że tenisistka nasza doz 
piero za 5 miesiące będzie mogła wznoś 
wić grę na kortach. 


Porażka Kwaśniewskiej 
w Borysławiu 


Borysław. 19. 9, W miejsccwym. stadio» 
nie WF. i PW., odbyły się w niedzielę zas 
wody lekkoatletyczne przy udziale Walasiey 
wiczówny, Wajsówny, Kwaśniewskiej, zas 
wodników Iwowkich i miejscowych. Na sta» 
dionie zgromadziło się okoła 2000 widzów. 


ni: 
botę. Sensacją zawodów była pora k: 
Śniewskiej, do mało znanej dotąd 


awods 
niczki wileńskiej Czarnockiej. Zawodnikom, 


podobnie jak w Drohobyczu, , zgotowań» 
niezwykle serdeczne przyjęcie, Organizacja 
zawodów dobra, co było nie małą zasługą 
miejscowych władz z kpt. Steczkowskim i 
płk. Kotowskim na czele. Wyniki szczegór 
łowe przedstawiają się następująco: 

Panie: dysk: 1) Wajsówna (Boruta — 
Zgierz) 38,40, 2) Batiukówna: (AZS. — 
Lwów) 29.15, 3) Nisnerówna (Biali — Bos 
rysław) 19.75, skok wdal: 1) arqocl* 
(AZS. — Wilno) 5.05, 2) Łozińska (Biali 


| 


— Borysław) 4,05, kula: 1) Wajsówna (Bos 
ruta) «11.00, 2) Kwaśniewska (ŁKS.) 10.03, 
3) Batiukówna: (AZS.) 9.19, 220 yardów: 1) 
Walasiewiczówna O WS 24:5,_200 
m.: Staruszkiewiczówna (Sokół — Grus 
dziądz) 28:2, oszczep: 1) Czarnocka (AZS. 
— Wilno) 40,88, 2) Kwaśniewska (ŁKS.) 
39.25. 


: 1) Korzeniowski (Pos 
2) Wittek (Schadnica) 10:12:1, 
.) 11:2, 2) Malec 


(Bali — Borysław) '46.05, 2) Preisler s 
— Borysław) 44,41, sztafeta olimpijska: 
Kombinowana drużyna AREA 
cka 3:49:8, 2) Kombinowana drużyna dros 
hobycko:borysławska 4:05, skok wzwyż: 1) 
Legaszewski (Biali) 1.60, 2) Joszt (SM. — 
Lwów) 1,60, kula: 1) Sztyrna (Polmin) 
10.55.5, 2) Będkowski 10.02. 


Wyścigi konne we Lwowie 


WYNIKI Z 56 DNIA WYŚCIGÓW. - - 
(NIEDZIELA, 19 WRZEŚNIA 1937) 


Gonitwa I. Godz. 14.30. — 1.00. 
ty). — Dla 3 1. i st, koni: — Dy 
ło 2,800 m. 

1) „Centuria” J; Nowina Krasuckiego m 
(typ Dz. Polskiego), 2) „Alan“ 
na (typ Dziennika Polskiego), 
chon* H, Lewartowskiego. — To 
franc. 5, 5.50. 

Gonitwa Ii, Godz. 1450. — 509 zł. 
Dla 3 i 4 l. og. i kl. anglosarabs 
Dystans około 1.800 m. 

1) „Dalipan” stajni „eli typ. Dziehe 
nika Polskiego), 2) „ikwa II' hrs Patata 
kiego (typ Dziennika Polskiego), 3) 

Fi „Rupniewo”, — Tot. zw. 
3. 6, 8,50. (3 
Gonitwa III. Godz. 15.10. — 1:000 zł. — 

Dla 2 1. og. i kl. — Dystans około:1.200 m. 


1) „La Veine* A. hr. Rostworowskiego 
(typ Dziennika Polskiego), 2)_„Eij Polmos 
die“ stajni „J. Z. SH (UE nnika Pois 


nowicza (typ 


Dziennika Polskiego). 

franc. 5,50, 6, 5,50. 
Gonitwa IV. Godz. 15.40. — 5,000 zł, (im. 

F. Jurjewicza). — Dla 4 l. og. i kl, arabe 


| polskiego), 2): Hardi” 


ks. R. Sanguszki (typ Dziennie 


ka Polskiego), 2) „Obożny” stzjni „Atar 
žan“ ), 3) „Or 
rzech* stajni „Arabian”. — Tot. zwycz. 7.50 


franc. 5, 5,50. 
Gonitwa V. Godz. 16.10. — 2.500 zł. — 


| -(Naer. Prezesa). — Dla 3 I-i st, og. i kl. — 


Dystans około 2.800 m. 

1) „Happy“ B. Zangtna (typ Dziennika 
M. Karstjejewa (typ 
RE Polskiego), 3) „Bridge P.“ stajni 
zł — Tot. zwycz, 13.50, franc, 6.50, 


Gia VI. Godz. 16,40. — 3.000 zł. — 
(Negr. Sahiby), — Dla 31. kl. arabskich. — 
Dystans około 1.800 m.” 

1) „Trophee” R. ks. Sanguszki (typ Dzien 


nika 'Polskiego), 2) „Pustynia* W. Kołaczs 
3) „Prypeć“ stajni „Arabian”, 

franc. 
Godz. . „— 500 zł, — 


Kl. — Dystans około 21000 
S. Langa i B. Miekowskie, 


metrów. hn 

1), „Grawelot* 
go (typ Dziennika Polkiego), 2) „Habana“ 
S. i J. Maciejsków, 3) „Byczyna“ M. Karas 
tjejewa. — Tot. zwycz. 15.50, 7.50, 7.50. 


RONE TRZ TEOTZEE POETY FIZ O FE WOP OR WAY ZY PARYZ EE 


Niezwykłe zajście na pokładzie 
hiszpańskiej łodzi podwodnej 


PRZYPOMINAMY 


że codziennie 
zamawiać można 


DZIENNIK POLSKI 


ZAWALIŁ SIĘ SUFIT 


"W mieszkaniu Samuela Weissberga 
w realności przy ul. Janowskiej 48 zas 
walił się sufit na I. piętrze. Na szczę 
ście nikogo nie było w mieszkaniu i 
dlatego obeszło się bez ofiar w lus 
dziach. Na miejsce przybyła straż pos 
żarna, która usunęła gruz i zabezpies 
czyła sufity przed dalszym zawaleniem 
się. 


ZAGINĄŁ CHŁOPAK 


Roman Sitek, zamieszkały przy ul. 
Leona Sapiehy 79, zawiadomił policję, 
że zaginął 10-letni Wilhelm Pełech, res 
ligii rzym.kat, urodzony w Szczecinie 


w Niemczech. Chłopiec ma twarz 0a, 


krągłą, głowę ogoloną, oczy niebie: 
skie, odziany w ubranie popielate caja 
gowe, żółte buciki i kaszkiet popielaty. 


WYPADEK 


Aleksander Szeptycki (ul. Na Bajs 
kach 12) usiłował wsiąść : na przejeże 
dżający ul. Pełczyńską wóz Pawlika, 
przy czym poślizgnął się, a ' upadając 
pod koło, doznał zmiażdżenia stopy, 
prawej nogi. Pogotowie Ratunkowe 
edwiozło Szeptyckiego do szpitala pos 
wszechnego, A 


) ———-—-—---------„—o—soooccrcz 


Brest, 19. 9. (PAT) Agencja Havasa 
donosi: Hiszpańska rządowa łódź pod» 
wodna „C. 2“, znajdująca się od trzech 
tygodni w basenie handlowego portu 
w Breście, gdzie dokonywana jest nas 
prawa jej motoru, była ubiegłej nocy 
widownią niezwykłego zajścia. .Koło 
godz 22:ej do rufy „C.2*  przybiło 
czółno, w którym znajdowało się 12 0% 
sób w cywilnych ubraniach, Jeden z 
przybyłych przedstawił się .jako dos 
wódca hiszpańskiej rządowej łodzi 
podwodnej „C.. 4", stojącej na kotwi» 
cy od kilku tygodni w porcie Le Vers 
don, również w celu naprawy motoru 

Na pokładzie podwójnej łodzi „C. 
2" znajdował się jej dowódca Ferrans 
do oraz ll-tu marynarzy, pozostałych 
J5:ciu otrzymało pozwolenie udania 
Się na ląd. Po wymianei powitań mies 
dzy obu dowódcami łodzi podwod» 
nych i w chwili, gdy wszyscy obecni 
ustawili się w czworobok na pokła» 
dzie, dowódca łodzi „C. 4* zapropońtos 
wał swemu koledze Ferrando, aby mu 
wydał swą łódź podwodną za opłatą 
trzech milionów pesetów. : 

Kapitan Ferrando odmówił. 'Przys 
byli skierowali wówczas w stronę ma« 
rynarzy „C. 2“ ręczny karabin maszys 
nowy, zmusili ich do podniesienia rąk. 

Hałas, który powsłał, zwrócił uwagę 
strażnika łodzi, stojącego w pobliżu na 
wybrzeżu, . kióry wystrzelił w 'kieruna 


ku napastników i zabił jednego z nich' 


na miejscu, Równocześnie uruchomił 
on syrenę alarmową. Napastnicy tzu» 
cili się do ucieczki, uprowadzając z sos 
bą dówódcę „C. 2 i oficera mechanika. 
Dotychczas niewiadomo, czy oficeros 
wie ci opuścili pokład swej łodzi dos 
Lrowolnie, czy też zmuszeni zostali do 
tego: przemocą. Zabity napastnik, któż 
ry liczy lat ok. 25, nie miał przy sobie 
żadnych dokinientów: Władze portos 
we -i 'policja prowadzą śledztwo w 
sprawic tego niezwykłego zajścia, 
ESOFT EE ZOT TCO SZĄ 
` KAWALEROWIE MALIAŃSCY 
W'HOŁDZIE NA SOWIŃCU 


Kraków, 19. 9. (Tel. wł). W dniu 
dzisiejszym «dbyło się uroczyste złoże: 
nie hołdu pamięci Marszałka Piłsud: 
skiego przez delegację Zw Polskich 
Kawalerów Maltańskich. Delegacja pro 
wadzona przez b. ambasadora (Chła: 


„pówskiego przywiozła w złotej urnie 


ziemię pobraną z Malty. 

O godz. 10. delegacja udała się na 
Sowiniec. w towarzystwie przedstawie 
ciii władz w osobach wicewojewody 
dr. Piotra Małaszyńskiego, wiceprezys 
denta miasta dr. Kaplickiego, przedsta: 
wiciela dowódcy O. K. płk. Madey» 


' skiego. » Zsypanie' ziemi poprzedzone 


zostało odczytaniem aktu, spisanego 
na: pergaminie, „upomiętniającego dzie 
siejsza URE 


Nr. 259 


Ze srebrnego ekranu 
mz, 
„ZDRAJCA“ l 
Kinoteatr „Chimera“ 
Rzadko mamy sposobność ogląda: 
nia takiego filmu, jak właśnie „Zdraj- 


ca“, Zbudowany surowo, a jednak 
potężnie, zmontowany imponującymi 
sztychami reżyserskimi, groźny, 


wstrząsający i autentyczny przej 
muje i zmusza widza do głębi, 

Chodzi w nim o szpiegostwo ł 
szpiega, ale do tematu „podchodzi się 
tutaj nadzwyczaj ae, W Spo- 
sób odbiegający od starej i nudnej res 
cepty tego rodzaju filmów. Na pierw- 
szy plan wysunięto tutaj technikę 
przygotowań wojennych, a więc: ol- 
brzymie czołgi, potężne samoiory bom 
bardujące, dzień i noe pracujące fabry 
ki przemysłu wojennego. Między tym 
wszystkim widzi się dzielnych ofice- 
rów i żołnierzy, sprzedajnych zdraj+ 
ców i oficerów wywiadu i kontrwy- 
wiader, 

Film jest roboty niemieckiej, stano- 
wi też niewątpliwą propagandę nies 
mieckiej siły wojennej, w pierwszym 
jednak rzędzie ma przestrzegać przed 
wrogiem — szpiegostwem. „Szpieg 


czyha!“ — oto hasło tego filmu, temu 
poświęca się tu akcję, znakomite efek« 
ty artystyczne i grę artystów. Film ros 
bi wrażenie ogromne i niełatwo o nim 
zapomnieć, 


m) 


„ 6,15 Pieśń „Kiedy r ranne wstają 
. — 6.18 Gimnastyka. — 6.38 Muzy» 
= j 70 Dziennik poranny. — 


7.10 płyt. — 8.00 Audycja 
dla szkół = ds Auyda aoh 
1140 Ludwik van Becthoven: Sonata ese 


dur, op. 27 — (płyty). — 11.57, Sygnał czas 
su i hejnał, — 12.05 Dziennik południowy. 
12.15 (Lw.) V. Hruby: „ Od Wiednia przez 
świat” — (plyty), — 12.25 (Lw.) Fantazje 
operowe z płyt — 12.40 „Od warsztatu da 
u; „kapicerzy”. 13.55 
Muzyka lekka z płyt. — 
ska. — 15.00 (Lw.) Wielkie uwertury — z 
płyt, — 15.35 Lwowskie wiadomości bieżąę 
ce.: — 15.45 Wiadomości gospodarcze. 
16.00 „Bajki skandynawskie” audycja 
słowno « muzyczna dla dzieci — w opracow 
waniu Marii Krüger. — 16.20 Koncert Ora 
kiestry Filharmonii Warszawskiej pod dyr; 
Józefa Ozimińskiego. — 16.50 „O kulturze 
gości i kulturze gospodar: — felieton — 
wygłosi Stanisław Kaszycki. — 17,05 Mw 
zyka taneczna w wykonaniu Małej Orkice 
stry P. R. pod dyr. Zdzisława Górzyńskie« 
go. — W przerwie około godziny 17.25 „Ua 
SK kobiety“ — skecz Żeglarskiego. — 17.50 
„Stacja morska na Helu" — pogadanka — 
wygłosi Henryk Raabe, — 18.00 (Lw.) „W 
kraju zamków, jezior i kraciastych spodni» 
czek" — felieton — wygłosi mgr. Stanisław 
Weiss. — 18.10 (Lw.) Pablo Sarasate — 
(płyty). — 18.30 (Lw.) Skrzynka techniczna 
w opracowaniu inż. Józefa Mińskiego, 
18,40 (Lw.) Program na jutro. — 18.45 (Lw.) 
Wiadomości sportowe lokalne. — 18.50 Po: 
gadanka aktualna. — 19.00 Audycja strzele, 
cka, — 19.40 Pogadanka sportow. — 19.50 
Widomości sportowe. — 20.00 Polska Kas 
pela Ludowa Feliksa Dzierżanowskiego. — 
20.45 Dziennik wieczorny. — 20.55 Pogadan 
ka aktualna. — 21.00 (Lw.) Kwadrans pos 
€zji: Wiersze Kornela Ujejskiego. Słowo 
wstępne wygłosi dr Stefan Mękarski, — Re» 
cytuje Henryk Szletyński — Transm. 


Lwowa na wszystk. Rozgłośnie. jo 
Recital skrzypcowy Ireny  Dubiskiej, — 
22.30 Recital śpiewaczy Franciszki  Plattó: 


wny. — 22.50 Dziennik wieczorny — Prze, 
gląd prasy i Komun. meteorologiczny. 
23,00 (Lw.) „Z albumu speakera". 


SEEE POZNA RECZ REECE R OO EEE N 
Sprawcami zamachów 
bombowych anarchiści 


Paryż. (Tel. wł.). W związku z do- 
chodzeniami prowadzonymi w spra» 
wie zamachów bombowych w okoli- 

i Etoile policja zwróciła baczną u. 
wagę na koła anarchistyczne. Szcze- 
gólnie pilnie obserwowane są ośrodkł 
zoarjtyczno na południu Francji w 
pobliżu pogranicza hiszpańskiego, Do „ 
kiero te skierowały podejrzenie 
także na terorystę młoskięgo, Giusep- 
pe Passo, 


MINEA: 
20 Poniedziałek 


Eustachego 
Jutro: Mateusza 
wsześnia1937| Wschód słońca 
Zachód . 


518 
1741 

GODZINY PRZYJĘĆ W RE: 
DAKCJI „DZIENNIKA POL 
SKIEGO". W redakcii „Dziennika 
Polskiego“ przyjmuje się codziennie 
—z wyjątkiem niedziel i świat rzym. 
kat. — WYŁĄCZNIE od godz. 
12—13. (W innych godzinach BEZ« 
WZGLĘDNIE żadnych spraw Res 
dakcja nie załatwia. 

Rękopisów nadesłanych Redakcja 
nie zwraca. 

Za artykuły nie zamówione Redak« 
cia nie płaci wierszowego. 

>— OBÓZ ZJEDNOCZENIA NARODO 
WEGO organizacje miejskie we Lwowie, 
mieszczące się przy ulicy Bourlarda 5, IL p. 
zawiadamia, że zgłoszenia osobiste lub lis 
stowne na członków, przyjmuje codziennie 
od godziny 9tej do l2-tej i od 17stej do 
l9;żej, - 


TEATR WIELKI 
Poniedziałek, dnia 20 b. m. godz. 8 wiecz. 
„Król włóczęgów”. 
Worek, dnia 21 b. m. godz Ssma wiecz. 
„Król włóczęgów”. 
Środa, dnia 22 b. m, godz. Ssma wiecz. 
„Król włóczęgów”. 
Czwartek, dnia 23 b. m. godz. 8 wiecz 
„Król włóczęgów”. 


TEATR ROZMAITOŚCI 

PE edziałek, dnia 20 b. m. godz. 8 wiecz, 

„Gdzie diabeł nie może..." 

Wtorek, dnia 21 b. m. godz. 8»ma wiecz, 
„Gdzie diabeł nie może..." 

Środa, dnia 22 b. m, kę Ssma wiecz. 
„Gdzie diabeł nie może... 

Czwartek, dnia 23 bi m. godz. 8 wiecz 
„Gdzię diabeł nie mo: 


SERWIS 12-to. osobowy 58 sztuk 
BE 45— zi 6 


poleca > 
Lwów 


Kazimierz LEWICKI. „. 


Marjacki 10 


RINOTEATRY: 

APOLLO: „Wladca“ — w gł, roli Emil Jans 
nings. 

ATLANTIC: „Prater" (film wiedesńki, w 
gł, roli Magda Schneider). 

CASINO: „Ziemia. błogosławiona“ 
Paul Muni. 

CHIMERA; „Zdrajca“, 

EUROPA: „Piętro wyżej”. 

GLORIA: „Czar młodości” i Bengali". 

GRAŻYNA: „Blond Carmen“ z Martą Egs 


gerth. 
KOPERNIK: „Znachor* 
ści Dołęgi+Mostowicza. 
MARYSIEŃNKA: „Ślubowanie 
METRO: „Czarne róże" oraz SA jako 
„Wacuś". 
MOZA: „Wiedeń mi, londyn 


gli", 


— według powie: 


RAJ: „Papa się żeni”. 
RIALTO: „Matura”; 
REAL „Dziewczę z Paryża”, Oraz Te; 


ŚWIE: „Kłopoty. sportowca* i rewia Kus 
Jigowskiego. 

TON: „Szarża lekkiej brygady”. 

UCIECHA: „Orzeł leci do Chi: 


FOTOPLASTIKON, plac Mariacki L 5. 
„SYCYLIA* — po raz drugi. 


KOMUNIKATY, NADESŁANE PRZEZ 
DYREKCJĘ TEATRÓW MIEJSKICH, 

— „KRÓL WŁÓCZĘGÓW" grany jest 
podziennie wieczorem o godzi Samej w 
„Teatrze Wielkim, przy zapełnionej widowni 
i nieustannych  oklaskach, nagradzających 
frapującą całość przedstawienia i jego beze 
konkurencyjnych wykonawców pp.: Brochs 
wiczównę, Tiche, Chaniecką, Bielicka, Sos 
larskiego, Szymańskiego, Machalskiego, 
Skoniccznego i Borowego w rolach główs 
nych. 

Mimo wielkiego powodzenia „Króla włó+ 
częgów”, rozkoszne to widowisko niezadłu. 
go zejdzie z Tepertuaru teatru, wobec zbli: 
żającej się nowej premiery, która zainaugu* 
ruje nowy sezon Teatru W. 

— TEATR ROZMAITOŚCI „Gdzie dia« 
bet nie może...*, przezabawna i brawurowa 
komedia Romana Niewiarowic:4, grana „beż 
dzie codziennie wieczorem w Teatrze Roze 
inaitości w premierowej ob;aazie: pp. Pasza 
kowska, Draczewska, _ wska,- 


* i rewia, 


„DZIENNIK POLSKI“ poniedziałek, 20, września 1957 r. 


„Dzień konia” we Lwowie 


Wczoraj we Lwowie odbył: się 
„Dzień konia”, mający zwrócić raz w 
roku uwagę społeczeństwa na nieprze: 
mijającą ważność konia dla naszego” 
gospodarstwa. i obronności, Wczoraj- 
Sza impreza była przeglądem. tych 
wszystkich dziedzin życia codzienne- 
go, w których koń odgrywa rolę głów 
ną lub pomocniczą. 

Jako główna atrakcja „Dnia Ko- 
nia" wyruszył o godzinie l0:tej z pla- 
cu Targów Wschodnich pochód pro- 
pagandowy, który się przesunął ulica- 
mi miasta, Na czele jechali ułani z or- 
kiestrą, za nimi oddział konnych pos 
sterunkowych. Wojskowe konie. ciąs 
gnęły armatę i karabin maszynowy, za 
nimi jechały furgony. Okazale zapre- 
zentował się „Sokół* konny, panie i 
panowie. Za transparentami o napl- 
sach: „Gdy koń zachoruje, gospodat- 
stwo się rujnuje“ i „Koń nie okuty, 
jak człowiek nie obuty”, ciągnęły wo- 
zy gospodarskie z podlwowskich wsi.' 
Jechała ludność wiejska w swych 
barwnych strojach, dalej zdążały róż: 
nego typu pługi, brony, żniwiarki, 

Za chłopską banderią w krakuskach 
ciągnęły dożynki z kilku wsi z muzy- 
kami, wozy Miejskiego Zakładu wo- 
dociągowego, Miejskiej mleczarni, Za- 
kładu czyszczenia miasta, Lwowskich 
Browarów. Powszechna uwagę zwra: 
cał wóz gminy Tołszczów z napisem 
„Sadzimy lasy“, Wieś .podlwowska 
Prusy była przedmiotem gorących poź 
klasków. Zaprezentowały Prusy swo- 
ja Spółdzielnię Mleczarską, a kobiety 
wystąpiły w swych oryginalnych, pię- 
knych chustach i koralach. Krakow- 


skimi się Male- 
chów: 

Zamykały korowód powozy miej 
skie,: prywatne, dorożki konne, a nie 
brak było i osiołka, ciągnącego na ma- 
lym wózku dzieci. W końcu Ochotni- 
czę Straże pożarne powiatu lwowskie- 
go z wozami ratunkowymi, pod ko: 
mendą p. Romualda Siegla, naczelnika 
II. rejonu. 

Pochód posni na plac Targôw 
Wschodnich, gdzie nastąpiło premlos 
wanie koni i pojazdów, oraz rozdanie 
vagród, 


strojami wyróżniał 


_Str. 5 


MEBLE 
SIDORA 


TO GWARANCJA SOLIDNOŚCI 
Lwó-Zanattyów, nt, Ordnka 4 


Zjazd szlachty zagrodowej Podkarbada 


Jak już donieśliśmy, organizuje się 
wielki Zjazd szlachty zagrodowej Pode 
karpacia we Lwowie. Zjazd ten będzie 
pierwszym etapem do założenia Związ= 
ku Szlachty Zagrodowcj Podkarpacia, 
do którego należeć mają dotychczaso+ 
we Związki Powiatowe i Koła (Gniaze 
da) szlachty zagrodowej jak i powsta: 
łe w przyszłości organizacje miejscowe 
tej szlachty. 

Zjazd ten odbędzie się we Lwowie 
w niedzielę dnia 17 października. 

Do wzięcia udziału w zjeździe zosta: 


| li zaproszeni członkowie rodzin szlache' 
ty zagrodowej: 
‘całego: Podkarpacia: w wieku- conaj: 


i kobiety z 


miężczyź! 


mniej lat 16. Wszystkie zarządy pos 
wiatówe Związku szlachty zagrodowej 
i Zarządy Kół przybędą na zjazd w 
komplecie. 

Również na zjazd przybędą przed: 


Rabunki torebek damskich na ulicach 
Aresztowanie pary rabusiów 


Dnia wczorajszego, gdy w_ godzi- 
nach wieczornych przez plac Gołu- 
chowskich przechodziła Lotka Lem- 
pert, zamieszkała przy ul, Sakramen: 
tek 14, jakiś osobnik wyrwał jej z rę: 
ki torebkę damską, zawierającą 19 zl, 
i różne drobiazgi, wartości 56 złe Ra- 
buś zbiegł, 

Wogóle w ostatnich dniach na uli- 
cach miasta dokonano całego szeregu 
rabunków torebek « damskich. Policja, 
prowadząc w tych sprawach docho- 
dzenia, aresztowała niejakjego Kaziz 


mierza Szpunara i jego żonę Paulinę, | 


*zany jako 


zamieszkałych przy pl. Marii Śnieże 
nej 5, Szpunar został z poszkodowany 
mi skonfrontowany i przez nie rozpo- 
sprawca rabunków. 
szczególności wyrwał on torebki: Lo- 


-li Badiner na pl. Krakowskim, Anto- 


ninie Pozowskiej na ul. Żółkiewskiej, 
Julii Więckowskiej na ul. Zamkowej, 
Marii Wernerowej na ul, Życzyńskiej 
i Bercie. Zaklikowej na ul. Poniń: 
skiego,. 

'Aresztowanych Szpunarów odsta» 


‘wioño do więzienia sądowego. 


jówna, „Kalinowski, Leliwa, Mierzejewski, 
łorowski i Przystawski, w reżyserii Jerzego. 
Szyndlera. 

— WIERSZE KORNELA U; 
— PRZEZ RADIO W 40TĄ ZNICĘ 
ZGONU POETY. W ramach kwadransu lis 
terackiego dnia 20 września o godz, 21.45, 
nadaje Rozgłośnia Lwowska audycję pos 
święconą Kornelowi Ujejskiemu w czterdzie 
stolecie zgonu. Słowo wstępne wygłosi Dr 
Stefan Mękarski. Utwory K. Ujejskiego ue 
słyszymy w recytacji Henryka Szletyński 
go. Audycja ta powinna szczególnie 
tesować radiosłuchaczy, gdyż poświęcona 
zostaje poecie, którego twórczoś! 
związana z terenem Ziemi C: skiej. 

— IRENA DUBISKA I PLATÓWNA — 
PRZED MIKROFONEM. W poniedziałek, 
dnia 20 września, usłyszą radiosłuchacze 
dwie znane artystki. — O godz. 22:00 grać 
będzie czołowa skrzypaczka Irena Dubiska 
szereg „drobnych utworów skrzypcowych, 
w tym kompozycje Filipa Emanvela Bacha, 
Busoniego i Vetscya. Akompaniuje prof. 
L. Urstein. — Bezpośrednio pa tym koncerz 
cie o godz, 22.30 wystąpi słynna operowa 
Śpiewaczka Franciszka Platówna, Artystka 
wybrała de swego recitalu cyk! ośmiu pies 
Śni cygańskich Brahmsa. Akompaniuje Ta» 
deusz Seredyńki. 


— MAGAZYN POŚCIELI R. DRZAŁA, 
Lwów, Chorążczyzny 5, poleca kołdry, ma» 
terące, przerabia kol dry po 4 zł, materace 
po 6 zł, przyjmuje pierze do prania, tel. 
294.81. 2105 

— ODCZYT P. DRA A. ROSAMBERT 
o królu Leszczyńskim p. t. „A Stanislas 1 
Bienfaisant la Lorraine reconnaissante“ ods 
będzie się we wtorek 21 b. m. ọ 18 w wiela 
Kiej sali Tow, Kredytowego Ziemskiego, — 
Kopernika ka 4 parter), AG 

ZW. PRACY OBYWATEL: 

SKIEJ. KOBE we Lwowie, zaprasza 

wszystkie Członkinie na pierwsze powaka: 

CA OBRONA które odbędzie: 

AL m. o l8:tej w lokalu własnym przy 
nl. Akademickim 2, I 


AZ ` 


„widz, 


„RODZINY WOJSKO. 


-— ZARZĄD 
WEJ" Koło Lwów, Een wszystkie 
złonkinie, że w dniu 25 b. m. cdbédzie się 
e I7stej Nadzw. W. Zebranie + w 7 lokalu Ka: 
REG Garniż. ul. Jabłonowskich 30. Porząs 
dek dzienny: 1) Wybór Przewodniczącej 
Koła, Rw, Lwów, 2) Sprawa omówienia Sas 
mopomocy, 5) Wolne wnioski. Zarząd Kóła 
uprasza wszystkie członkinie o niezawodne 
przybycie. 


— Firma A. WITTELS, Sklady tekstylne 
„Lwów, „ul. Rutowskiego 7 naprzeciw: Kate 
dry, posiada już na składzie najnowsze ma» 
teriały ma ubrania męskie, raglany ang. 


ZE zimowe, oraz futra miastowe i SM 


„Ceny zachęcająco niskie, kredyt do 10 
A> przy cenach ściśle gotówkowych. — 
Prosimy oglądnąć nowoczesną wystawę. 


66 
— SPIESZMY Z POMOCĄ OCIEM- 
NIAŁYM. W. dniu dzisiejszym będzie się 
odbywała na ulicach Lwowa w dalszym cią: 
gu zbiórka na ociemniałych. Akcją kierują 
p. wojewodzina Alfredowa Biłykowa i p. 
prezydentowa Ostrowska. 

WPISY STUD. I SŁUCHACZ. wol- 
nych, na obydwa półrocza roku akademis 
ckiego 1937.58 Politechniki lwowskiej ode 
będą się w czasie od 20 września do 2+go 
października 1937 r. włącznie. Termin wpis 
sów na wszystkie „wykłady na cały rok as 
kadem. 1937.58 upływa 2 października 1937 
roku, dla dodatkowych wpisów na przed. 
mioty drugiego półrocza — 10 lutego 1958 
roku. Po tych terminach żadne zgłoszenia 
do, wpisów ni 


wolni, framw; aje taii PE ERTA SR kur 
sowały przez plac Bernardyński. — Przez 
ul.. Batorego -ruch tramwajowy będzie 
wstrzymany: 


"Przyjechali do nowego 


„Hotelu Europejskiego“ 
- Kałużyński Stanisław, ziemianin — A: 
woj Lubelsk., Łodziński Włodzie 


a 


W 


stawiciele innych organizacyj społecz: 
nych z powiatów południowoswschod: 
nich, pracujące w dziedzinie kultural: 
nosoświatowej i gospodarczej na rzecz 
Związku szlachty. Przybędą również 
delegaci szlachty zagrodowej z wojee 
wództwa tarnopolskiego i wołyńs 
skiego. 


SŁUŻĄCA LUNATYCZKĄ 

Służąca Antonina Kmetyk, zamiesze 
kała w Rynku l. 5 jest lunatyczką. U+% 
biegłej nocy Kmetykówna, pogrążona 
we śnie, wyszła z kuchni i schodziła 
schodami z trzeciego piętra na dół. W, 
pewnym momencie upadła i stoczyła 
się ze schodów, doznając ogólnego pos 
tłuczenia ciała, Pogotowie Ratunkowa 
przewiozło nieszczęśliwą do szpitala, 


EKSPLOZJA NABOJU REWOL+ 
WEROWEGO 


Józef Buga, zamieszkały przy ul. Soi 
bieskiego 12 na Sygniówce, będąc w 
posiadaniu naboju rewolwerowego, po 
czął przy nim manipulować. Nabój 
eksplodował i zranił go ciężko w nogę. 
Pogotowie Ratunkowe udzieliło Bufie 
pierwszej pomocy, po czym przewios 
zło go do szpitala powszechnego. ~ 


WŁAMANIE DO PRACOWNI 
SREBRNICZEJ 


Menachem Schneider, zamieszkały 
przy ul. Zamarstynowskiej 21, ma 
swoją pracownię srebrniczą w realno. 
ści przy Starym Rynku 7, Ponieważ w 
pracowni jego nikt nie sypia, przeto 
zamurował w ścianie dużą Kasetę żela* 
zną, w której przechowywał srebro. 
IW nocy do pracowni dostali się złoe 
dzieje, a nie mogąc otworzyć kasety, 
wyjęli ją z muru i zabrali z sobą. Ka- 
seta zawierała srebro, częściowo już 
przerobione na nakrycie stołowe, war: 
tości 2.000 zł. 

TEDE, 


mierz, dyrektor — Nadwórna, Górski 

wł. dóbr — Cenarów, Dr. Bujalski Bol jeż 
przemysłowiec — Stanisławów, Kostkie 
Zofia, żona dyr. dóbr — Brody, Bernacki 
Wilhelm Gustaw, dyr. tartaku — Krółewiec, 
Ostaszewski Stanisław, urzędnik państwo» 
wy — Warszawa, Borowska Halina, urzęd. 
państw. — Warszawa, Mrazek Janina, żona 
dyr. Polminu — Drohobycz, Zdziechowski 
Tadeusz, wice dyrektor Banku e 
Komarów, Philipsthal Feliks, 
lin, Tylko Józef, urzędnik 
Jasiński Marian, pułkown, dypl. 
Sadowski Wacław, inspektor —. Warszawa, 
Glaser Oskar, urzędnik 
sikowa Izabela, wł. dóbr 
Rutkowski Wincenty, wł. 


Ringman Leon, urz: 
Bergman Stanisław, inż. 
mis Artur, przemysłowiec — Warszawa, Bi, 
net Eugeniusz, przemysłowiec — Tokaj, — 
Słubidzki Józef, kupiec — ZA BZAŻ 
ski Tadeusz, ziemianin — Kobylinki. 


FUTRA męskie 


Najelegantsze w firmie 


KAROL >. 


Lwów, Senatorska 1 


Repertuar teatrów i kino- 
teatrów: 


BORYSŁAW. Col „Ni 
NE. ORMATOR. | jey Bi, Giya: Caria ioiai ai 


NIEGO ŹRÓDŁA ZAKUPU "BRZOZÓW. Goplana: „Ty, co w Ostrej 
Świecisz Bremie", „Król kobiet" i rewia, 
Sokół: „Pat'i Patachon jako detektywi” 
„Nie miała baba kłopotu” i rewia. 

BUCZACZ. Palace: „Sen nocy letniej" i 
„Dodek na froncie". 

CZORTKÓW. Casino: „Sztandar“, 

DROHOBYCZ. Wanda: „Varietes", 
Sztuka: „Siódme niebo“. 

JAROSŁAW. Dom żolnierza: „Niesforne 
ai , Sokół: „Sylwetki“, Palace: „Pene 


JKOŁOMY JA. Mars: 


„Droga do Rio", 
„Ty, 


co w Ostrej świecisz bra 


"LUBLIN. Apollo: „Droga do, Rio" 
„Barkarolla“, Corso: „Ku wolności", Dom 
Ani „Turniej walk catch as catch can", 

: „Straszny dwór” i „Nie miała bas 
ba kłopotu”, Venus: „Na zgliszczach szczę: 
ścia" i „Bohater“, Rialto: „Hotel Savoy Nr, 
217“ i MAmlitrion“, Stylowy: „Iwe usta 


„San Francisko“, 
Olimpia nieczynne. Ra „Romeo i Julia". 
RAWA RUSKA. C. S. S. G: „Moja 
gwiazdeczka“. 
STANISŁAWÓW. Olimpia: „Zielony sy 
„ Ton: „Zapomniana symfonia", Uras 
„Wielka miłość Beethovena", Warszawa 


Nieble 


stale na składzie — poleca stolarnia TRY). REŃ uszka SE 

Bali pollo: _„Burgteater", ison: 
Fr. Zieliński, puzzles | „Zielony sygnał”, Sokół: „Droga. do sta 
Towar solidny. — Ceny niskie. f 


Prosimy B.'T. Kozespondentów o: powiss 
damianie nas natychmiast o zmianie repere 
tuaru kin, 


WŁASNEGO WYROBU 
KOŁDRY === MATERACE 
BIELIZNĘ POŠCIELOWĄ 


REPERTUAR TEATRU 


poleca firma 2537 20. 9 CH r ZRENOĆ a a 
22 : wiecz. Skandal w dobrej 
MARIAN MLEKO rodzinie. 


SAMBOR: pop. Cudzoziemczyzna. 
wiecz. Serca na wolności. 

. ZABŁOTÓW: wiecz, Serca na wol» 
ności. 

STARY SAMBOR: pop. Ponad śnieg 
wiecz. Škandal w dobrej rodzinie. 


Lwów, Koralnicka 6. — Tel. 237-72 


Nie wyrzntajcie swoich pieniędzy 


kupując tańdetę sklepową, szumnie reklas 
mowaną, lecz zanim kupisz jakie MEBLE, 
wstąp i oglądnij wytwórnię, suszarnię i tas 
picernię, która posiada stale na składzie: 
sypialnie, jadalnie, salony, gabinety męskie, 
łapczany, ołomany, bujaki i urządzenia kus 
chenne według najnowszych wzorów. Ceny 
niebywale niskie, na dogodne SPŁATY bez 
WEKSLI, WYTWÓRNIA MEBLI, Lwów, 
Leona SAPIEHY 8, w budynku Wystawy, 
maszyn, naprzeciw koszar Policji Baństwos 
wej. BON. Każdy kupujący skorzysta z bezs 
płatnego odnowienia mebli po roku. Bon 
przedłożyć, — Kredyt do 2 lat. 


EEES AR Z FTSTERGZANKCZOWZEWNREZJ 
| Trzeci polski lot 
do stratosfery 


W końcu września roku bież. odbęe 
dzie się projektowany już od dawna i 
przygotowywany od wielu miesięcy, 
trzeci z kolei lot bałonem wolnym do 
granicy stratosfery. Będzie to lot w ka 
binie otwartej z użyciem jedynie mae 
sek tlenowych. /Celem lotu, podobnie 
jak i lotów poprzednich, są zapocząt< 
kowane przed dwoma prawie laty bas 
dania naukowe obszaru atmosfery 
ziemskiej, leżącego na pograniczu tros 
posfery i stratosfery. 

Lot organizowany jest przez Depar< 
tament aeronautyki MSWojsk, Wynie 
ki pomiarów naukowych opracowane 
zostaną przez prof. dr. S. Szczeniowa 
skiego i doc. dr. $. Ziemeckiego w zas 
kładzie fizyki Szkoły Głównej. 

W. locie wezmą, udział dwie osoby. 
Balon poprowadzi jak dotychczas kpt. 
Z. Burzyński, badania i pomiary wys 
„kona dr. K. NarkiewiczeJodko. Bliże 
'sze szczegóły organizacji i przygoto» 
wania lotu w najbliższym czasie, 


Z Buczacza 


KURS MODELARSTWA LOTN. 
Ostatnio został zakończony w budyn- 
ku L. O. P. P. kurs modelarstwa lotni- 
czego, W kursie brali udział członko: 
„wie L. O. P. P. Kierownikami kursu 
byli p. Kowalski i p. Żybułtowski 


les 
Z Rawy Ruskiej 


OTWARCIE PRZEDSZKOLA W 
„RODZINIE KOLEJOWEJ“, W. najs 
bliższych dniach, zostanie otwarte 
przedszkole „Rodziny Kolejowej“ w 
budynku własnym obok dworca koles 
jowego przy ul. Staszica dla dzieci 
funkcjonariuszy kolejowych į prywat- 
nych. Informacyj w tej sprawie udzie- 
la sekretarz Zarządu P. Holler. ~ 


z Radymna 


ĆWICZENIA W „SOKOLE“, Pol. 
Tow. Gimn. „Sokół“ po okresie wa- 
kacyjnym, rozpoczęło już prowadze. 
nie ćwiczeń gimnastycznych dla stars 
szych i dla młodzieży ponad lat 10. 
Zapisy na członków ćwiczących przyj- 
muje dh Passaj Kazimierz, w sekreta- 
1iacie „Sokoła“ codziennie od godzi* 
ny 19—20. Równocześnie przygotowy* 
waną jest wspaniała akademia ko- 
Ściuszkowska, która będzie stała pod 
znakiem ćwiczeń i tańców narodo- 


wych. ę 
AKCJA T. S. L. Po feriach letnich 
T. S. L. przygotowuje na okres jesien- 
ny wielką kampanię odczytową, sze: 
reg wykwalifikowanych  referentów 
objeżdżać będzie okoliczne wsie, gdzie 


„DZIENNIK POLSKI" poniedziałek, 20. września 1937 r. - 


lz Jarosławia 


Nr. 259 


| =w= KRONIKA MAŁOPOLSKI møs 


i 19-letni _ Traczkowski Leon z 
Wierzbnej. (AB) 

KIEDY BĘDĄ EGZAMINA DOJ- 
RZAŁOŚCI? Wedle kursujących po 
Jarosławiu pogłosek — egzamina doj- 
rzałości mają sią odbyć w marcu 1938 
roku, Zwracamy się więc z uprzejmą 
prośbą do Kuratorium we Lwowie, as 
by przez wydanie odpowiedniego ko: 
munikatu, — sprawę tę należycie wy- 
jaśniło (AB), 


Z Sanoka 


WOJSKO WRACA Z MANEW: 
RÓW, Po skończonych manewrach 
do Sanoka powróciło wojsko witane 
owacyjnie przez miejscowych obywa- 
teli Oficjalne przywitanie odbyło się 
na rynku, gdzie z ramienia zarządu 
miasta przywitalne przemówienie wys 
głosił ks. Bartłomiej Krukar, na które, 
odpowiedział mocnymi, żołnierskimi, 
słowy dowódca pułku pułkownik 
Cśadek, po czym odbyła się defilada. 
Z tej okazji wieczorem odbyła się za- 
bawa taneczna w sali Czytelni miesz 
czańskiej, 


w temone Ey poruszą najaktual- 
niejsze problemy i zagadnienia, 

Ze Stryja 

i 4 

SERIA KRADZIEŻY.  Drogomi- 
strzowi Turskiemu skradziono z-pod 
sklepu pozostawiony na chwilę rower, 
wartości 200 zł. 

“W Hutarze nieznany złodziej skradł 
z komory Parani Tełegij ubranie, oraz 
50 zł, 

W Łukawicy skradziono z komory 
Jurka Szmala buty oraz ubranie. W, 
Koniuchowie włamał się nieznany o- 
sobnik do mieszkania Olgi Kuziara 1 
skradł 30 zł. orąz ubranie i bieliznę. 


(s). 


UWAŻNIE Z OWOCAMI. Dono- 
siliśmy już o tragicznej śmierci żołnie- 
rza, spowodowanej nadmiernym obje: 
dzeniem się owocami, a następnie na* 
piciem się piwa. Obecnie znowu dwie 
osoby zmarło z powodu nieostrożne- 
go konsumowania owców: 23-letni 
Karań Józef z Zamościa koło Radymna 


OGŁOSZENIA 


hi Zk f 3 koje ie k 
{ i kuchnia, .okomforto: pokoje, kuchnia, łazienką 
PE ZLE DAŻ wy; Teatyńska 35. 7374 w i Turecka 1. 7394 
W tej rubryce zamieszczamy TRZYPOKOJOWE, OKÓJ 
ogłoszenia po 5 gr. za siowo Ae mieszka» przedpokój, kuchnia. Pokój 
kupieckie i handlowe po 10 | nie, Teatyńska 35, . 7375 | kuchnia, Szeptyckich pięć. 
groszy. = | Dwa pokoje kuchnia. Pokój 
CZTEROPOKOJOWE, kawalerski, N/ronowska 8 
NARZUTY. pełnokomfortowe mieszka» wszystko świeżo remonto: 
Obicia meblowe. Najtańszy | nie do wynajęcia, Kurkowa | Wane. 7376 
Skład Freilich, Swkstuska | 33. 7376 
21. | | 
A Z DWUPOKOJOWE, N A UKA 
TOREBKI DAMSKIE | pólkomfortowe, do wynajęs 


teczki, portfele, portmonze 
tki, walizy, nesesery, poleca 
i naprawia po cenach naje 
niższych 
PRACOWNIA 
RYMARSKO - GALANTERYJNA 
N. BARER, Lwów 
Sykstuska 2, obok firmy 
„Salamandra“ 1863 


FORTEPIANY, PIANINA 
gwarantowane 
najtaniej 
sprzedaje, 
kupuje, mienia 
HANAK 
Piłsudskiego 21, p. 189 
PASIEKĘ 


zdrową, miodną, 65 pni, fu 
trowane ule po 30 


nadmierne „podatki. Korzce 
niewicz, emeryt Zbaraż, 
7220 


W tej rubryce zamieszczamy 
wszelkie ogłoszenia miesza 
kaniowe przy 3 razach do 10 
_ słów, 2 razy bezpłatnie, 

ETNA 


NOIZBOWE, 


mieszkanie, Kurkowa 33. 
7373 


3 POKOJE 
kuchnię, przedpokój zaraz 
tanio wynajmę. Kochanow- 
skiego 36. 7391 


TRZYPOKOJOWĘ, 
pełnokomfortowe_ mieszkae 
nie, Teatyńska 33. 


cia, Sakramentek 5. 7377 
ASNYKA. 5, 
piętro. Mieszkanie 
ortor 
7389 


drugie 
pięciopokojowe, k 
we od pażdziernika. 


TRZYPOKOJOWE 
mieszkanie, pełnokomforto» 
we, drugie piętro, wynajmę. 
Pawlikowskiego 4 (Kwiata 
kówka). 7303 


SZUKAM 
wspólnego, spokojnego 
mieszkania przy samotnej, 
Listy Dziennik Polski a, 


TRZY 
czteropokojowe, ` słoneczne 
pelnokomfortowe Supińskie- 
go 8 7380 


4 POKOJE 

kuchnia, komfort do wyna- 

jącia. Plac Akademicki 3 — 
7394 


3 POKOJE 
kuchnia do wynajęcia. Gró- 
decka 51. 7393 


LEKCJI FORTEPIANU 
udziela rutynowanazauczy, 
cielka. Jablonowskich 6, I. 
P. lewo. 7559 


PRYWATNA KLASA 

„_. BALETOWA 

L. Ciesielskiej i R. Górec: 
KiejsMorawskiej, Lwów, ul 
Ochronek 1, przyjmuje wpi. 
sy w poniedziałki, Środy, 
piątki od 5—7 (dzieci od 
at 7. 7322 


ZEGARMISTRZ 
„Prezisions* i mechanik wy- 
konuje wszelkie roboty ze- 
garmistrzowskie | dorabia 
różne części do antycznych 
zegarów Kochanowskiego 6. 

1381 


GAZUJE, 
cyklinuję, odczys 
szcza RH miesz- 
kania. „i SĄ Kotlar 
ska 12, tel. Ek 17, 616. 


nacaaacacaacaaaanaj 


Daj grosz na T. S. L. 


ad lac 


wióruje, 


| SZWAJCARSKIE + ZIOŁA” SĄ STO: 
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DO, ZAPARÇIASRSZWAJCARSKIEGÍ 5; 
ATA H 


|RALNYMZEJAGODNYM ŚRODKI 
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